WŁODZIMIERZ ZARZYCKI 


przeżywszy lat 15, po długiej a dolegliwej chorobie, zmarł 


dnia 1. marea 1897 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała matka i Rodzeństwo, zapraszają Krewnych i Znajo- 
mych na pogrzeb, który się odbędzie we środę dnia 3go marca b. r. z domu pod 1. 88 


przy ulicy Stachowskiego o godzinie 3. popołudniu wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w piątek dnia 5. marca o godzinie 9. rano w kościele OO. Karmelitów 


na Piasku. 


Zakład pogrzebowy „,Concordia* J. K. Pękalskiego. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 
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